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名称 ガス局まオーブン 

H HgRfnan 住宅設備機器図ぁ 

mmA ■八 


ih : 成 H 18. 
調整 H 19 . 

尺度 Free 



_7 0 0 mm の巧 
»71 0mm の巧 
7 5 0 mm の巧 


A 棘 B 雅 C 寸法 


ークトップちさ 


な器巧さによって A 〜 C 寸法が変わります。 


D 民41 4 CLSTK 
幅 5 9 8 X 奥斤 5 5 0 X 高さ4 8 0〜530 
31綱包時 3 6) 

13 A [ LP ガス 

5.0 0 (4 3 0 0 kcal / h )] 5.0 2 (0 . 3 6 kg / h ) 
幅3 5 6 X 奥斤3 6 2 X 高さ265 

幅3 4 0 X 奥斤310 X 高さ25 

民1/2 (15 A ) 

AC 100 V (5 0 - 6 0 HZ 共通） 

_ ro _ 

サーミ スター 式； 

イースト潘 （28.35.39 で）\ 65で、120〜2503 

電源周波数同 a す _ 

10秒〜9 9分5 0秒 _ 

器体過熱防止装置（バイメタル）-給気検か装置 
消火安全 お宣、ノレームロッド） 

電源コード ：1.5 m T - ス線 ：1.6 m 
オーブン皿（角皿）2枚•角網1枚•ホルダー1個 
クッキングブック-取扱説明書（保証書） 

工事説日月書•サービス網一覧 

待機が消費電カゼロ W - 65でウォーマー機能 

本体色：ステンレス調 
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